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Gewijzigde legger IJmeerdijk in Almere 

Op 3 februari 2015 heeft het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland de 
aangepaste legger van de IJmeerdijk vastgesteld. 

De legger IJmeerdijk betreft een primaire waterkering gelegen in de gemeente Almere met een totale 
lengte van 6,4 km. 


De legger is een register waarin de vorm, afmeting en constructie van de dijk is bepaald. In het register 
staat hoe de onderhoudsplicht is geregeld en wie onderhoudsplichtig is. 

De wijziging van de legger is nodig om te voldoen aan de Waterwet en de gewijzigde situatie in Almere. 

Vanwege de bouwplannen van Amvest voor het plan Almere Poort Kustzone, direct aan de binnenzijde 
van de dijk, moet de IJmeerdijk over een lengte van ca. 1 km worden gereconstrueerd. Hierdoor is het 
noodzakelijk de bestaande legger van de IJmeerdijk aan te passen. In de periode dat het ontwerp ter 
inzage lag, namelijk van 12 november 2014 tot en met 24 december 2015, zijn geen zienswijzen ingediend. 


De nieuwe legger treedt in werking op 1 april 2015. 


De aangepaste legger van de IJmeerdijk is tot 1 juni 2015 in te zien op het hoofdkantoor van het water¬ 
schap aan de Lindelaan 20 in Lelystad. 

Ook is het mogelijk de legger in te zien op de website van het waterschap www.zuiderzeeland.nl. 


1 


Waterschapsblad 2015 nr. 1868 1 2 maart 2015 




